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Nel presente fascicolo sono raccolti i risultati delle principali 
Osservazioni Meteorologiche fatte all'Osservatorio della E. Univer¬ 
sità di Torino nell’anno 1889; le altre osservazioni che si fanno 
giornalmente e i risultati ottenuti dagli strumenti registratori non 
possono trovar posto in questa pubblicazione annuale, e serviranno 
per una piti ampia discussione sul clima di Torino. 

Le notazioni e i simboli adoperati sono quelli generalmente 
in uso; la forza del vento è riferita alla scala 0 — 4 ; e la ne¬ 
bulosità del cielo alla scala 0 — 10. 

Le meteore sono indicate coi simboli internazionali proposti 
dal Congresso di Vienna ed ora comunemente adottati. 


Pioggia.© 

Neve .* 

Nevischio.^ 

Grandine. a. 

Nebbia.= 

Nebbia all’orizzonte. . . . = 

Brina. V 

Gelicidio ». co 

Rugiada. 

Gelo.. . . i_j 

Aghi di ghiaccio.— 

Caligine.oo 


Temporale."K 

Lampi senza tuoni . . . . < 

Lampi con tuoni.£ 

Vento forte.-J" 

Vento fortissimo. -j»“ 

Uragano di neve.-f- 

Alone solare.© 

Alone lunare.£ 

Corona solare.© 

Corona lunare.d 

Arco baleno .^ 

Aurora polare. 


Gli esponenti 0 e 2 indicano che la meteora è di poca inten¬ 


sità oppure fortissima. 

Le lettere n e i numeri J, II, IH significano rispettiva¬ 
mente che la meteora, alla quale si accenna, appare di notte 
oppure verso le 9 b a, 3 h p, 9 h p. 























































































Mese j Gennaio 


delle nubi 

Precipitazioni 

(in millimetri) 

Osservazioni 

Data f 

9 p. 

Media 

io =4 


10 

7.7 

© n.\ = tutto il giorno 

1 

! ° 


7 

0.8 

@° n 

2 

0 


4 



3 

ilo 


6 


V = nel mattino; jw nel pomeriggio 

4 

0 


4 



5 

10 = 


9 


3 tutto il giorno 

6 

I 0 


3 


3 nel mattino 

7 

0 = 


1 


= V nel mattino 

8 

10 = 


7 


3 2 \/ nel mattino; 3 tutto il giorno 

9 

[io * 


10 

3.5 

* tutto il giorno; 3 nel mattino 

10 

10 ==* 


10 

16.1 

% n nel mattino indi ® 12* — 7* p 

11 

! ■ io * 


10 

11.2 

@° nel mattino; * 10* a — n 

12 

: 10 m 


10 

15.9 

©“ I — 6*j); nella sera 

13 

\ ; 10 m i 


7 


3 tutto il giorno 

14 

10 == 


7 


3 nel mattino e nella sera 

15 

10 ms 

=.0 

3 


nella sera 

16 

0 ==• 


5 


3° nella sera 

17 

0 =• 

• 

0 



18 

7 rsr 

3 

2 


= nella sera 

19 

10 = 3 

© 

10 


3* tutto il giorno; @° 8* 45™ p 

20 

10 @° 

*- 

10 

5.6 

®° tutto il giorno; *8 hp 

21 

0 


6 

4.8 

* n; 3 nel mattino 

22 

10 


7 



23 

I 0 


6 


-ui (N) n 

24 

0 =» 


0 


3° tutto il giorno 

25 

? 0 = 


0 


^ tutto il giorno 

26 

f 0 3° 


0 


3° tutto il giorno; ^ nella sera 

27 

0 


2 



28 

10 = 


9 


3 nel mattino e nella sera 

29 

1 s 


7 


= nel pomeriggio e nella sera 

30 

2 3 


5 



31 


IO =* 

8 m, ms = 

9 msr 
4 M = 

10 msr = 


4 V S 

io v = 


10ro = 
10 m = 
9 m = 
10 s 
5 

9 mr 


0 = 
3jr = 
10* 


10* 

10 « 


10 ©• 

7 »w 
7 Wi 


Stato del cielo: Giorni 

misti coperti con nebbia pioggia neve temporali 














































































































M ese di Febbraio 



* 




— 


■—i 

Nebulosità e formi 


delle nubi 


|| 

Osservazioni 

Data 









9 a. 

3 p. 


9 p. 

Media 

J =. 



6 rs 

6 msr 


0 

4 


=* 8* a; = tutto il giorno 

1 

10 =* 

10 =» 


0 = 

7 


=* tutto il giorno 

2 

1 

10 m 


io *° 

7 

0.3 

^ 6* a, 48 km; ®° 8* p ; *" 8* 45" 

3 

7 msr - , 

6 msr ' 


6 m 

6 


= nel mattino 

4 

1 sr 

0 


7 

3 


= nel mattino; =• III 

5 

1 r 

2 rs* 


0 

1 


V w; = nel mattino 

6 

0 == 

5 msr 


0 =* 

2 


= nel mattino; = s III 

7 

0 

4 rs 


10 ==* 

4 


==’ 6*- 9 h p 

8 

10 =* 

4 mr 


8 m 

7 


V »; =* nel pomeriggio 

9 

0 

0 


4 

1 


v nel mattino; 12 m 

10 

9 ms = 

3 msr 


0 

4 



11 

2 rs 

10 sm 


10 m 

8 


*° IH 

12 

10 ms 

5 sm 


0 

4 


= nel mattino 

13 

10 = 

8 m 


0 

7 


\J n ; = s nel mattino 

14 

10 

0 


7 m 

6 


i nel pomeriggio; 7* 40" p 

15 

0 

0 


0 

0 


== 8* a; . «■ 12 m 

16 

0 

0 


0 

0 



17 

0 

1 s* 


4 s 

2 


= nella sera 

18 

2 rs 

4 rs 


0 

3 


= nella sera 

19 

5 r 

10 


0 

6 


=* nelfpomeriggio; III 

20 

. 7 m 

3 rms I 


6 m 

6 


— nel mattino 

21 

0 

0 

2 sr 

3 rms 


0 

0 % 

1 

1 


« nel pomeriggio 

22 

23 

24 

25 

1 s 

2 s 

0 =° I 

6 ms 


0 =“ 

0 

0 

4 


=° tutto il giorno 

v « 

10 m 

4 sm 


0 

4 


— nel mattino; 

26 

10 m =* 

10 

10 

1 ms 


10 

0 

10 . 

3 

4.7 

0.8 

=* nel mattino; * 10* 30" a - 7*40 m p 
* w. =* nel mattino 

27 

28 

i 

W NW 

8 2 

Calni^P 
18 , 


Stato del cielo: Giorni 

Sereni misti coperti con nebbia pioggia neve temporali grandine 
' 7 2 1 1 1 3 — — 








































i2 Mese di 


Data 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0») 


Temperatura dell’aria 


9 a. 

3 p. 

9 p. k 

, Media 

Min. 

Mass. 

9 a. 

3 p. 

9 p. 

Media 

1 

727.04 

726.86 

728.58 

727.49 

—i.9 

6.7 

1.4 

6.6 

3.7 

2.5 

2 

31.26 

31.56 

32.09 

31.64 

—1.5 

3.5 

0.8 

2.8 

2.2 


3 

33.20 

32.21 

33.02 

32.82 

0.5 

4.3 

0.6 

4.2 

1.4 

1.7 

4 

36.95 

37.11 

37.59 

37.22 

0.5 

4.5 

0.5 

4.3 

1.9 

1.7 

5 

40.07 

38.95 

39.68 

39.57 

0.9 

6.2 

2.6 

6.1 

2.7 

3.1 

6 

40.88 

39.95 

40.68 

40.50 

—1.1 

1 8.3 

0.8 

8.0 

4.2 

3.0 

7 

42.34 

40.68 

40.30 

41.11 

—0.3 

7.6 

1.4 

4.6 

5.9 

3.8 

8 

39.81 

38.01 

37.53 

38.45 

2.4 

4.2 

2.4 

4.1 

3.0 

3.0 

9 

36.93 

36.43 

37.81 

36.96 

2.2 

6.8 

3.4 

6.8 

5.2 

4.4 

10 

38.41 

37.68 

37.05 

37.71 

4.3 

7.7 

5.6 

7.6 

6.1 

5.9 

11 

34.32 

32.66 

32.56 

33.18 

4.5 

6.4 

4.8 

6.4 

5.8 

5.4 

12 

33.43 

33.29 

34.60 

33.77 

3.3 

12.4 

6.0 

11.2 

8.9 

7.6 

13 

38.74 

37.77 

36.80 

37.77 

5.2 

12.6 

6.8 

12.4 

7.8 

8.1 

14 

34.73 

33.63 

30.11 

32.82 

4.1 

13.5 

6.2 

13.4 

9.3 

8.4 

15 

30.60 

30.08 

33.99 

31.56 

2.2 

8.8 

6.2 

7.0 

2.2 

4.8 

16 

36.83 

35.04 

37.48 

36.45 

—1.3 

6.8 

1.2 

5.7 

3.6 

2.5 

17 

38.11 

38.90 

39.16 

38.72 

-1.9 

10.2 

2.0 

9.7 

7.0 

4.3 

18 

40.38 

38.42 

37.44 

38.75 

—0.1 

11.1 

2.4 

11.1 

7.8 

5.3 

19 

36.16 

33.78 

32.88 

34.28 

3.8 

10.3 

6.4 

10.2 

6.9 

6.8 

20 

28.71 

23.72 

20.73 

24.39 

3.2 

6.0 

5.6 

5.5 

3.2 

4.5 

21 

22.72 

22.21 

24.16 

23.03 

0.5 

10.5 

2.4 

10.0 

6.2 

4.9 

22 

28.08 

28.08 

32.32 

29.49 

2.4 

10.2 

6.3 

8.0 

4.2 

5.8 

23 

38.81 

40.46 

43.21 

40.82 

4.2 

11.1 

6.4 

11.0 

8.0 

7.4 

24 

44.59 

42.24 

42.07 

42.97 

5.8 

13.4 

8.2 

13.3 

10.4 

9.4 

25 

39.22 

34.59 

33.42 

35.71 

5.5 

14.5 

8.1 

14.3 

11.0 

9.8 

26 

28.55 

25.03 

25.40 

26.33 

6.1 

12.7 

8.0 

11.7 

10.8 

9.4 

27 

26.92 

27.08 

30.07 

28.02 

8.5 

14.5 

10.2 

.14.4 

10.2 

10.8 

28 

34.99 

35.29 

38.53 

36.27 

5.4 

14.9 

10.4 

13.8 

10.0 

10.2 

29 

41.81 

39.71 

39.19 

40.24 

4.5 

14.3 

8.0 

13.6 

10.6 

9.5 

30 

36.79 

34.30 

33.85 

34.98 

5.5 

18.7 

8.9 

18.7 

15.0 

12,0 

31 

34.08 

32.60 

33.63 

33.44 

8.4 

17.8 

12.2 

17.8 

11.8 

12.5 

Media 

35.37 

33.82 

34.70 

34.63 

2.8 

10.1 

5.0 

9.3 

6.6 

6.1" 

Massima 

Miniina 

42.34 i 1 giorno 
20.73 > 

20 


18.7 

-1.9 

il giorno 

30 

1 

e 16 


Marzo * 3 


Umidità assoluta 

Umidità 

relativa 

Acqua 

evaporata 

(in millimetri) 

Data 

9 a.. 

3 p. 

9 p. 

Media 

9 a. 

3 p. 

9 p. 

Media 

3.4 

2.4 

2.2 

2.7 

65 

32 

37 

45 


1 

4.2 

4.0 

4.0 

4.1 

87 

70 

75 

77 


2 

4.2 

3.3 

4.3 

4.0 

88 

53' 

85 

75 


3 

4.5 

3.7 

4.0 

4.1 

92 

58 

77 

76 


4 

3.9 

3.2 

3.6 

3.6 

70 

46 

65 

60 


5 

3.9 

3.6 

3.0 

3.5 

80 

45 

49 

58 


6 

4.1 

3.6 

4.0 

&9 

80 

47 

57 

61 


7 

4.8 

4.7 

5.3 

4.9 

87 

77 

93 

86 


8 

5.0 

5.0 

5.4 

5.1 

85 

68 

81 

78 


9 

5.3 

4.9 

5.8 

5.3 

78 

62 

82 

74 


10 

5.6 

5.9 

5.9 

sr 

87 

82 

86 

85 


11 

5.7 

5.6 

5.7 

5-7 

82 

57 

67 

68 


12 

4.7 

5.3 

6.6 

5.5 

64 

49 

83 

65 


13 

5.0 

3.4 

3.6 

4.0 

70 

30 

40 

47 


14 

4.8 

0.8 

0.8 

2.1 

67 

11 

12 

30 


15 

1.6 

1.2 

2.5 

1.8 

32 

18 

42 

31 


16 

2.9 

2.3 

2.8 

2.7 

56 

26 

38 

40 


17 

3.6 

3.7 

4.9 

4.1 

65 

38 

61 

55 


18 

2.7 

5.0 

6.3 

5.3 

65 

54 

84 

68 


19 

6.1 

5.9 

5.1 

5.7 

89 

88 

88 

88 


20 

4.7 

5.0 

6.4 

5.4 

86 

55 

91 

77 


21 

4.8 

2.9 

6.2 

4.6 

67 

36 

100 

68 


22 

5.8 

5.6 

5.7 

5.7 

80 

57 

71 

69 


23 

6.1 

4.9 

6.1 

5.7 

75 

43 

65 

61 


24 

5.5 

4.2 

5.9 

5.2 

68 

35 

60 

54 


25 

6.0 

5.5 

2.5 

4.7 

75 

53 

26 

51 


26 

6.5 

2.0 

2.1 

3.5 

70 

16 

22 

36 


27 

3.3 

2.0 

1.6 

2.3 

35 

17 

17 

23 


28 

4.0 

2.8 

3.4 

3.4 

50 

24 

36 

37 


29 

4.7 

2.5 

3.8 

3.7 

75 

15 

30 

40 


30 

6.2 

5.4 

7.1 

6.3 

58 

36 

69 

54 


31 

4.7 

3.9 

4.3 

4.3 

72 

46 

61 

59 


Media 

7.1 il giorno 

31 

100 

il giorno 

22 


Massima 

0,8 

« 

15 

11 



15 


Minima 











































Mese di Marzo 



Direzione e forza del vento 


Nebulosità e form» de 









IL 


9 a. 

3 p. 


9 p. 

9 a. 

3p. 


NE 

1 

s 

2 

NNE 

1 

4 msr 

6 sr 1 

2 

NE- 

1 

NNE 

1 

SW 

1 

10 ms 

10 m 

3 

NE 

1 

E 

1 

— 

0 

10 mn 

9 ms 


NNE 

1 

NNE 

1 

NE 

1 

10 * 

5 m \ 

5 

ENE 

1 

S 

1 

SW 

1 

9 m 

5 mr 



0 

S 

2 

NNW 

1 

0 

0 



0 

ENE 

1 

ENE 

1 

2rss 

10 m 

8 

NE 

2 

ENE 

2 

ENE 

1 

10 © 

10 © 

9 

_ 

0 

NE 

1 

— 

0 

10 = 

9 — ! 

10 

- 

0 

NE 

2 

- 

0 

10 

10 

11 

NNE 

2 

_ 

0 

SSW 

2 

10 © 

10 © 

12 

WNW 

1 

S 

1 

N 

3 

7 = 

2 =° 

13 

\ _ ( 

0 

ENE 

3 

— 

0 

7 = 

0 =° 

14 

_ [ 

0 

NNE 

2 

ESE 

1 

4 =: 

0 

15 

ssw 

1 

NE 

4 

NE 

3 

2 mr 

7 ms 

16 

ssw ' 

1 

N 

2 

W 

1 

1 

0 

17 

_ 

0 

SSW 

1 

— 

0 

2 =* 

0 

18 

NNE 

1 

NE 

1 

NE 

1 

2 = 

8 mr 

19 

_ 

0 

- 

0 

— 

0 

9 mrs = 

10 sm 

20 

NE 

2 

NE 

1 

S 

2 

10 © 

10© 

21 

S 

1 

N 

2 

NNE 

1 

10 =* 

5 msr I 

22 

_ 

0 

NE 

3 

NNW 

2 

7 mr 

10 s«* 

23 

sw 

1 

SE 

2 

— 

0 

9 msr = 

7 mrs 

24 

_ 

0 

— 

0 

— 

0 

2 m 

10 ms 

25 

w 

1 

NNW 

1 

— - 

0 

2 sì- 

3 sr 

26 

w 

2 

NE 

3 

N 

1 

10 m 

10 ms 

27 

ESE 

1 

WNW 

3 

SSW 

2 

6 

4 sr 

28 

W 

2 

ENE 

1 

ENE 

1 

2 rs 

3 ms 

29 

— 

0 

W 

2 

W 

1 

5 sm = 

0 

30 

SW 

1 

WSW 

1 

W 

1 

9 msr 

7 msr 

31 

sw 

2 

SE 

2 

ENE 

2 

3 sr 

2 mr 




Distribuzione dei 

venti 


N 

NE 

E 

SE 


S SW 

W NW 

Calma 

10 

23 

7 

3 

É 

! 8 


9 3 

22 


Precipitazioni 

(in millimetri) 

Osservazioni 

1.2 

\/n 

* m a 

.A 7* - 8* «; -X- 0 nel pomeriggio a intervalli 
-3f nel mattino 

1.2 

*°7 ha 

Mn 

= nel mattino 
© nel mattino — 4* p 

2.2 

© n; = nel mattino; =* III 

10 2 

© tutto il giorno 

1.9 

= nel mattino 

= nel mattino 

= nel mattino e nella sera 
^uo nel pomeriggio 

=° nel mattino 

= nel mattino 

= nel mattino; • 5* 15”' p -n 

8.1 

= nel mattino; © fino a 8*p; III 

0.3 

© n =* nel mattino ; = III 

18.2 

£ 2* 5 m p\ Ka3* 25”> - 4* p-, quindi © 

2.5 

© n, = nel mattino e III 

= 8* a; 9*.p 
= 8* a; 9*i> 

= nel matt. e sera; ©° 8* a; —»“nel pom. 
= nel mattino e nella sera 
—2*.p 

= nel mattino 
= nel mattino e nella sera 


Stato del oielo: Giorni 

Sereni misti coperti con nebbia pioggia neve temporali grandine 
















































16 


Mese Aprile 


17 


Massima 

Minima 


Pressione atmosferica 

(ridalla a' 0“) 


31.46 30.80 31.27 31.1 


42.12 il giorno 21 
20.50 » 9 


Temperatura dell’aria 


Min. Mass. 9 a. 


13.7 
14.6 
15.5 
11.2 

70 14.0 10.0 


21.1 

ao 


il giorno 27 


10.8 

2.2 


il giorno 


Umidità relativa 


§ 2 1 


Massima 

Minima 


2. Osserva stoni meteorologiche. 

















































Mese forile 



Precipitazioni 

(in millimetri) 

Osservazioni 

Data 

Media 

9 

3.25 

© nel mattino 

1 

2 

0.90 

@ n; -jw nel pomeriggio 

2 

5 


=° a; -J" nel pomeriggio 

3 

4 


= a^n 

4 

10 

16.78 

= a ® tutto il giorno 

5 

9 

5.50 

@ n e nel mattino 

6 

7 

1.25 

®°3*40*.p - 3*50”; • 8* - 9*j> 

7 

10 

6.95 

© a varie riprese 

8 

6 

5.55 

© = nel mattino 

9 

3 


= nel mattino 

10 

9 

14.15 

= a\ © n 7 a; ®* 2-3 .p; © nella sera 

11 

2 


= nel mattino 

12 

8 

1.4 

9° 7* - 8* a 

13 

2 



14 

7 



15 

10 

9.3 

© «-6*jj 

16 

9 

0.7 

®" 12* m II 

17 

2 


=° tutto il giorno 

18 

0 



19 

0 



20 

6 



21 

9 


©° 1* 40* p 

22 

10 

13.10 

© nel mattino 

23 

10 

7.00 

© nel mattino; ®° 7* 30* - 8* 45* 

24 

4 

0.15 

* 12*5; 1 p ®° 

25 

6 


nella sera 

26 

0 


nel mattino 

27 

0 



28 

9 

8.60 

®* 2*j?; £ l*30"i>-3*JJ 

29 

10 

36.75 

©- nel matt. ; @° nel pom.; = nel matt. 

30 


10 = ® 
3 ms 
6 msr 
6 sr 
10 ©° 

10 m 


10 mn 
2 sr 
7 mrs 
1 m 
7 mrs 
10 m © e 
9 m 


10 

2 sr mr 


Sereni misti 
1 “ 


Stato del oielo : Giorni 

coperti con nebbia pioggia neve temporali grandine 






































20 


Mese aggio 


21 



Pressione atmosferica 


Temperatura dell’aria 



Umidità 

assoluta 


Umidità relativa 

.41 


Data 


(ridotta 

a 0") 
















III 

Data 


9 a. 

3 p. 

9 p. 

Media 

Min. 

Mass. 

9 a. 

3 p. 

9 p. 

Med 

> a. 

3 p. 

9 p. 

Media 

9 a. 

3 p. 

9 p. 

Media 



{ 

38.73 

37.98 

37.55 

38.08 

9.6 

15.8 

12.8 

15.8 

13.7 

ia 

8.4 

7.6 

9.2 

8.4 

77 . 

57 

79 

71 

0.9 

1 

2 

36.85 

35.96 

37.33 

36.71 

12.1 

17.7 

15.2 

16.9 

14.0 

14 

8.5 

8.0 

9.6 

8.7 

66 

56 

81 

68 

2.1 

2 

3 

37.91 

38.33 

38.18 

38.14 

11.2 

14.6 

12.8 

14,5 

14.0 

ia 

9.2 

9.5 

9.6 

9.4 

84 

77 

81 

80 

0.9 

3 

4 

38.33 

37.70 

37.74 

37.92 

13.1 

19.6 

14.6 

19.3 

16.5 

15 

9.7 

8.7 

10.0 

9.4 

78 

52 

71 

67 

1.9 

4 

5 

33.65 

34.19 

33.71 

33.85 

13.5 

22.9 

16.8 

22.3 

19.1 

ia 

10.4 

8.8 

9.0 

9.4 

73 

44 

48 

55 

2.9 

5 

6 

34.67 

33® 

34.30 

34.16 

13.2 

17.2 

13.3 

17.1 

14.3 

u 

b.2 

10.0 

9.5 

10.3 

90 

69 

79 

79 

1.3 

6 

7 

35.74 

34.66 

35.78 

35.39 

12.9 

19.5 

13.7 

19.5 

15.5 

15 

10.2 

7.9 

9.1 

ài 

87 

47 

70 

68 

1.8 

7 

8 

37.56 

37® 

37.92 

37.68 

12.8 

14.7 

14.1 

14.6 

13.7 

ia 

0.1 

9.4 

9.8 

9.8 

84 

76 

84 

81 

0.5 

: 8 1 

9 

36.81 

35.81 

35.40 

36.01 

11.2 

20.4 

15.0 

20.4 

17.6 

16 

9.9 

9.9 

10.5 

10.2 

78 

57 

70 

68 

1.1 

9 

10 

33.04 

31® 

30.38 

31.58 

14.3 

16.4 

14.6 

16.0 

14.3 

14 

Lo 

10.1 

9.5 

10.2 

89 

75 

78 

81 

1.2 

10 

11 

31.70 

31.91 

33.01 

32.21 

12.0 

18.7 

15.3 

18.5 

16.1 

15 

8.6 

7.8 

9.6 

8.7 

66 

49 

70 

• 62 

2.8 

11 

12 

35.76 

36.02 

36.88 

36.22 

12.0 

20.5 

16.0 

19.8 

17.5 

16 

9.6 

7.8 

9.8 

9.8 

71 

46 

66 

61 

2.0 

12 

13 

38.45 

37.89 

30.17 

38.50 

13.1 

20.4 

17.2 

19.7 

14.4 

16 

0.2 

8.6 

9.1 

9.3 

70 

50 

75 

65 

2.5 

13 

14 

37.70 

35.72 

35.22 

36.21 

12.6 

13.5 

13.2 

13.5 

13.1 

1 

9.7 

9.9 

10.1 

9.9 

86 

86 

90 

88 

0.5 

14 

15 

33.68 

33.74 

35.04 

34.15 

12.9 

17.3 

144 

17.3 

15.8 

1 

0.7 

9.9 

10.9 

10.5 

88 

67 

82 

79 

1.0 

15 

16 

33.61 

33® 

34.13 

33.68 

13.8 

20.0 

17.2 

18.4 

13.8 

16 

1.5 

7.8 

9.6 

9.5 

79 

46 

82 

69 

2.0 

16 

17 

34.44 

33.22 

33.64 

33.77 

12.2 

22.8 

16.5 

22.4 

20.2 

17 

0.8 

9.9 

10.1 

10.3 

77 

49 

64 

62 

3.0 

17 

18 

33.45 

32® 

31.67 

32.54 

14.7 

25.3 

20.2 

25.2 

18.2 


1.6 

8.8 

12.6 

10.7 

66 

37 

81 

61 

3.5 

18 

19 

32.90 

31.05 

31.83 

31.93 

14.6 

23.7 

20.3 

22.8 

18.3 

16 

1.8 

11.9 

12.0 

11.9 

67 

58 

76 

67 

2.4 

19 

20 

33.63 

33® 

34.16 

33.78 

15.2 

21.2 

18.9 

20.0 

16.2 

1 

0.3 

12.6 

13.5 

12.8 

64 

72 

*00 

78 

2.8 

20 

21 

35.40 

35.02 

36.97 

35.73 

13.1 

18.1 

16.8 

15.2 

13.1 

15 

0.2 

9.2 

11.2 

14.2 

72 

87 

ioo 

86 

2.1 

21 

22 

37.37 

36.43 

38.03 

37.28 

13.2 

19.7 

16.0 

19.7 

16.0 

16 

9.2 

11.4 

10.7 

10.4 

68 

67 

79 

71 

2.8 

22 

23 

38.59 

38.15 

38.19 

38.31 

13.1 

15.9 

13.5 

15.6 

14.5 

14 

9.5 

11.6 

10.1 

10.4 

83 

88 

82 

84 

1.0 

23 

24 

36.87 

35® 

34.87 

35.66 

14.1 

19.2 

15.7 

18.0 

14.7 

15 

0.9 

11.2 

10.4 

10.8 

82 

73 

84 

80 

1.8 

24 

25 

32.14 

30® 

30.31 

30.93 

13.6 

18.5 

16.7 

17.4 

13.6 

15 

1.7 

10.3 

9.9 

10.6 

82 

69 . 

85 

78 

2.2 

25 

26 

28.48 

28.65 

29.57 

28.90 

13.2 

18.8 

15.0 

18.8 

15.9 

15 

p 

9.7 

11.3 

.10.8 

89 

60 

84 

78 

1.1 

26 

27 

31.22 

31.02 

32.66 

31.63 

13.7 

20.1 

15.3 

20.0 

16.7 

161 

1.5 

10.6 

11.5 

11J2 

89 

61 

81 

77 

1.2 

27 

28 

33.® 

33.81 

34.03 

33.83 

14.2 

21.5 

17.5 

17.6 

17.9 

17 

2.9 

12.3 

13.0 

12.7 

87 

82 

85 

85 

1.3 

28 

29 

35.20 

34® 

35.92 

35.16 

15.1 

24.9 

18.8 

23.9 

20.0 

ift 

Ì2.6 

li.4 

12.9 

12.3 

78 

52 

71 

68 

2.5 

29 

30 

38.14 

37.70 

38.08 

37.97 

16.4 

25.7 

21.3 

24.5 

22.8 

21- 

12.4 

12.5 

12.7 

12.5 

66 

55 

62 

' 61 

3.1 

30 

31 

39.22 

37.97 

37.65 

38.28 

17.2 

26.0 

22.4 

19.3 

23.0 

21 

13.5 

12.0 

11.4 

12.3 

67 

46 

55 

56 

4.1 

31 

Media 

35.32 

34.67 

35.14 

35.04 

13.3 

19.7 

16.1 

18.9 

16.3 

16 

10.6 

9.9 

- 10.6 

-10.4 

77 

62 

.77 

72 


Media 

Massima 

39.22 il giorno 

31 


28.0 

il giorno 

31 


| 13.5 il gimrno 

30 e 31 

100 

il giorno 

20 


Massima 

Minima 

28.48 

» 

26 


9.6 


* 

1 


8.4 

* 

i 

37 



18 


Minima 
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Mese faggio 
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Direzione e forza dei vento 


NNE 

SW 


NE 

SW 

SW 

SW 

wsw 


ENE 

NNE 

ENE 

SW 


ENE 

SW 

ENE 


SW 

ENE 

NE 


NNE 

ENE 


ENE 
WNW 
ENE ■ 
ENE 


SW 

ESE 


ESE 

SW 


NNE 

SW 


ENE 

WSW 


NNW 

ENE 

ENE 


10 msr 
10 £5 


10 m 
10 © 


6 ms 
2 m h 


10 mrs 
7 msr 


1 m h 
8 mrs 


7 mrs 
10 m n 
10 msr 
10 mrs 
10 mrs 
10 mrs 
10 nrs 
7 mms = 
2 m = 

7 mrs = 


ledile 


■ 10 sm 

■io e 


10 w 


10 © 

7 smr 


10 ©* 

3 ri 
10 m 
10 msr 
9 smr 
9 smr 
7 mrs 
9 m»l 
3 m 
5 m 
2 mrs 


10 m 
8 mrs 


10 ms 
4 ms 
1 ms* 


10 ms 
10 m 


1 


3 dei venti 

SW w 



Precipitazioni 

(in millimetri) 

Osservazioni 

Data 

Media 

10 

0.3 

tuoni nel pomeriggio 

1 

10 

1.7 

= net mattino; ® nella sera 

2 

10 

7.85 

© nel mattino ; @° p; = 9* p 

3 

7 

1.35 

@ nel mattino; -J “ nella sera 

4 

7 


= nel mattino 

5 

9 

1.5 

© nel mattino 

6 

7 

5.3 

• = nel mattino 

7 

10 

14.4 

© fino a 4* p\ = nel mattino 

8 

9 


=° nel mattino e nella sera 

9 

9 

5.8 

= nel matt. e sera, © a inter., _ >» ENE sera 

10 

4 

0.60 


11 

6 


= ° nel mattino 

12 

9 

3.10 

=° © nella sera 

13 

10 

20.57 

0 tutto il giorno; = nel mattino 

14 

9 

4.75 

© a; = a e sera 

15 

7 

17.75 

© ; dalle 4* IO™ p \ 

16 

3 


— nel mattino e nella sera 

17 

4 

0.50 

partito da SS W 5* p e indi SSE 

18 

6 

18.70 

NNE nel pom.; K. nella notte e nella sera 

19 

7 

11.50 

^ WSW nella sera; ^ nella sera; = sera 

20 

9 

29.08 

© o i2A 10-» p indi © = 9* p; < 9* 22“ p 

21 

7 

0.20 

©* = ,ju 9*p 

22 

10 

23.40 

© tutto il giorno; =£ nella sera 

• 23 

10 

1.00 

®° nel mattino; =° tutto il giorno 

24 

10 

6.10 

© nella sera 

25 

10 

3.4 

© a riprese 

26 

9 

2.1 

© e = nel mattino; ®° nel pomeriggio 

27 

8 

3.2 

0 o i*_4 h p 

28 

5 


- nel mattino; 

29 

3 


= nel mattino 

30 

5 



31 


Stato del cielo : Giorni 

misti coperti con nebbia pioggia neve temporali grandine 
15 16 —24—3 
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Mese dkiugno 


25 



Pressione atmosferica 


Temperatura dell’aria 



Umidità assoluta 

Umidità relativa 

a t | 


Data 


(ridotta a 0°) 
















~ zì ~- 

Data 


9 a. 

3 p. 

9 p. 

Media 

Min. 

Mass . 

9 a. 

3 p. 

9 p. 

Media 

La . 

3 p. 

9 p. 

Media 

9 a . 

3 p. 

9 p. 

Media 

■«! £ S 


1 

738.46 

737.27 

736.51 

737.41 

18.6 

28.9 

24.0 

28.4 

24.5 

24.0 

11.7 

11.6 

8.6 

10.6 

53 

40 

38 

44 

4.0 

1 

2 

35.56 

33.83 

34.49 

34.63 

17.4 

25.6 

24.1 

24.3 

17.4 

21.1 

10.7 

14.4 

11.2 

12.1 

48 

64 

76 

63 

4.8 

2 

3 

34.65 

34.91 

35.29 

34.95 

15.5 

20.6 

15.5 

. 20.3 

18.7 

17.6 

11.5 

9.2 

11.6 

10.8 

88 

52 

72 . 

71 

3.4 

3 

4 

36.14 

36.37 

37.07 

36.53 

15.1 

28.5 

21.2 

27.3 

23.8 

22.3 

13.2 

10.5 

13.1 

12.3 

71 

39 

60 

57 

4.7 

4 

5 

37.30 

38.45 

39.75 

38.50 

19.0 

28.2 

25.2 

22.4 

21.9 

23.6 

12,2 

11.6 

11.3 

11.4 

51 

57 

57 

55 

5J2 

5 

6 

39.27 

37.86 

38.19 

38.44 

17.0 

29.2 

23.8 

29.2 

24.6 

23 . 6 , 

13.2 

11.7 

13.7 

12.9 

60 

39 

70 

56 

8.0 

6 

7 

39.67 

38.00 

38.23 

38.63 

18.9 

27.0 

23.8 

26.8 

24.0 

23.4 

12.4 

13.6 

13.3 

13.1 

57 

52 

60 

56 

5.2 

7 

8 

37.51 

35.52 

35.92 

36.35 

20.5 

29.6 

24.0 

29.6 

20.5 

23.6 

13.6 

13.9 

13.5 

13.7 

61 

45 

71 

59 

4.9 

8 

9 

35.19 

33.50 

33.41 

34.03 

18.2 

24.5 

23.4 

18.5 

18.2 

21 . 1 . 

14.0 

11.7 

13.2 

12.9 

65 

74 

85 

72 

3.0 

9 

10 

31.27 

32.65 

34.56 

32.83 

15.6 

21.2 

18.0 

19.5 

15.6 

17.5 

11.7 

12.9 

12.3 

12.3 

76 

77 

93 

82 

2.1 

10 

11 

35.76 

35.39 

35.56 

35.57 

15.1 

21.0 

17.0 

20.4 

16.9 

175 

12.3 

14.2 

12.0 

12.8 

86 

80 

84 

83 

; 2.1 

11 

12 

36.27 

36.28 

36.06 

36.20 

15.6 

19.1 

15.8 

19.1 

17.7 

17.1 

11.9 

12.4 

10.1 

11.4 

89 

64 

76 

76 

2.2 

12 

13 

35.31 

35.59 

36.78 

35.89 

14.0 

16.3 

' 15.2 

15.6 

15.3 

i5 - 2 

11.2 

11.4 

9.5 

10.7 

87 

86 

73 

82 

1.7 

13 

14 

36.68 

36.45 

36.32 

36.48 

13.0 

17.8 

14.6 

16.3 

15.7 

15.6 

11.3 j 

10.5 

10.3 

10.7 

91 

76 

78 

82 

1.5 

14 

15 

35.36 

34.20 

33.94 

34.50 

13.9 

24.7 

20.0 

24.5 

21.7 

20.1 

12.4 

11.4 

12.3 

iao 

71 

50 

64 

62 

4.2 

15 

16 

34.26 

33.25 

35.04 

34.18 

16.6 

25.5 

21.3 

24.8 

17.5 

20.4 

14.1 

12.9 

13.8 

13.6 

75 

•56 

93 

75 

3.7 

16 

17 

35.07 

33.08 

34.61 

34.25 

16.6 

26.2 

21.2 

26.0 

21.5 

21.4 

14.0 

12.7 

11.7 

1&8 

75 

51 

61 

62 

5.0 

17 

18 

37.24 

36.85 

37.39 

37.16 

16.0 

26.4 

21.0 

26.2 

23.7 

21.5 

[ 14.5 

10.6 

12.8 

12.6 

78 

53 

59 

63 

3.0 

18 

19 

38.97 

37.51 

38.46 

38.31 

18.9 

26.0 

19.0 

25.8 

19.7 

20.9 

il 9.9 

14.5 

14.3 

16.3 

91 

24 

84 

78 

3.0 

19 

20 

39.46 

37.46 

36.06 

37.66 

17.5 

22.8 

18.0 

22,6 

20.7 

19.8 

K4 . 2 - 

13.7 

12.6 

13.5 

92 

67 

69 

76 

2.0 

20 

21 

34.75 

33.96 

34.92 

34.54 

18.2 

27.3 

23.6 

27.2 

23.7 

23 . 2 , 

13.9 

13.3 

14.6 

13.9 

64 

50 

67 

60 

3.0 

21 

22 

37.04 

34.78 

36.34 

36.05 

16.2 

24.0 

18.5 

24.0 

16.2 

18.9 

14.3 

15.3 

13.0 

14.2 

90 

69 

95 

85 

3.0 

22 

23 

35.59 

34.31 

35.26 

35.05 

15.3 

23.7 

20.3 

23.2 

19.0 

19.6 

14.9 

15.8 

14.0 

14.9 

84 

75 

85 

81 

1.8 

23 

24 

35.54 

35.07 

36.06 

35.56 

15.6 

25.3 

21.1 

25.2 

22.4 

21 . 7 | 

15.4 

13.9 

13.6 

14.3 

83 

58 

68 

70 

2.8 

24 

25 

38.27 

37.39 

37.37 

37.68 

17.7 

24.0 

20.3 

23.6 

19.1 

20.3 

14.8 

15.4 

14.3 

14.8 

83 

70 

87 

80 

3.0 

25 

26 

39.29 

38.65 

38.57 

38.84 

17.8 

25.5 

22.2 

25.1 

23.0 

21.2 

15.0 

14.8 

15.0 

14.9 

76 

62 

72 

70 

3.5 

26 

27 

36.76 

35.99 

33.71 

35.48 

19.2 

23.7 

20.3 

23.6 

19.2 

20.8 

14.3 

14.8 

14.3 

14.5 

81 

69 

87 

79 

. 3.5 

27 

28 

33.98 

33.37 

34.39 

33.91 

Ì7.0 

27.5 

22.4 

27.4 

24.2 

225 

13.9 

12.0 

12.8 

1&9 

69 

44 

57 

57 

4.0 

28 

29 

38.69 

38.29 

39.39 

38.79 

19.3 

26.7 

22.2 

26.6 

21.0 

22.4 

15.4 

11 . 7 ' 

12.5 

13.2 

77 

45 

71 

: 65 

6.1 

29 

30 

40.46 

39.71 

39.86 

40.01 

17.8 

26.0 

21.7 

25.3 

22.9 

22.11 

H2.0 

11.8 

13.0 

12.3 

62 

49 

63 

58 

4.1 

30 

Media 

36.66 

35.90 

36.32 

36.29 

16.9 

24.8 

20.5 

24.0 

20.3 

2 O. 7 J 

li 3.5 

12 . 8 ; 

12.6 

12.9 

74 

59 

72 

! 68 


Media 

Massima 

40.46 il giorno 

30 


Ì9.2 

il giorno 

6 


| 15.0 

» il giorno 

26 

93 

il giorno 10 e 16 


Massima 

Minima 

33.25 

» 

16 

13.0 


* 

14 


9.2 ; 


3 

39 



4 


Minima 
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Mm ^ Giugno 


Nebulosità e fon 

_ 

Ielle nubi 

1 | 

Osservazioni 

Data 

9 a. 

3 P- | 

9 p. 

Media 

1 1 



2 sr mr 

3 sm 77» 

1 s 

2 



1 

4 rm 

8 m 

9 77» 

7 

16.5 

"K @ s a» 12* 40» - 3* p; 0» 6* p 

2 

10 mn 

8 smr 

8 mr 

7 

7.1 

© t» - 8* 50» a 

3 

4 smr 

2 rs 

3 mr 

3 


= nel mattino 

4 

1 sr 

7ml 

10 m n 

5 

1.5 

a® 3* - 3* 30» p; ©« indi K 9* p 

5 

3 msr 

0 =° 

1 = 

1 

10.9 

© 7»; = nella sera 

6 

2 mr 

4 m 

j 3 77» s 

3 


3 nel mattino e nella sera 

7 

2 msr 

4 ms 

4 77»S =3 

4 

4.0 

"K 5* 50» - 7* p; 6* p 

8 

7 mrs 

8 msn 

10 nr 

8 

43.6 

■R 2* -3*p 

9 

9 mrs 

10 7U71 

10 77» 771S 

9 

14.7 

© 7» e 4* - 6* p 

10 

8 m 

9 mi 

6 77» 

6 

7.7 

•& 3* 10» - 3* 45» p 

11 

10 © 

5 7W* 

7 mrs 

8 

17.6 

© 7» - 2* p 

12 

10 m 

8 ms 

3 Tris 

8 

7.6 

© 7» - 12* 

13 

10 3 9 

10 #• 

8 77IS 

8 

2.7 

0° 7» - 3* p; = nel mattino 

14 

5 mr 

4 sr 

1 ms 

4 



15 

5 mr 

6 msr 

10 0° 

7 

1.5 

0° 5* 40» p - 7»; £ III 

16 

7 mrs 

4 mrs 

1 s 

5 

4.5 

-J» 0 7» 

17 

2 m 

5 7» mr 

5 77»S 

5 


= nel mattino 

18 

8 m @ 

6 msr 

2 77»S 

5 

15.0 

0 * 7* - 9* a; 0 » 6* p 

19 

10 m = 

8 mrs 

9 ms 

8 

3.2 

0 - nel mattino; 0° 2* p 

20 

1 m 

2 mr 

9 77» 

3 



21 

10 7» 7* 

9ms» 

10 = o 

10 

67.0 

0 7» - 8* a; O* A4* 45» - 6* p,quindi 0 

22 

10 m = 

6 msr 

8 msr 

5 

1.1 

0° 7» e 2* - 2* 30» p; = nel mattino 

23 

2 mr = 

4 7» «•* 

3 mn 

4 


— nel mattino 

24 

10 m =' 

8 'K 

5 mrs 

6 

10.0 

J, ©* 3* 20» - 4* p; 0° 6* p 

25 

6 77wr = 

6 77JS» 

' 10 77» 3= 

7 


= nel mattino e nella sera ; 0° 7* - 8* p 

26 

10 mrs 

5 msr 

10 7717» 

8 

0.9 

0 7» e 8* 50» p; ^ III 

27 

2 sr 

2 77W 

1 ms 

2 

1.3 

K © 71 

28 


5 «tsr 

i io 77» ® x 

8 

2.6 

0 ° £ nella sera; "R 9* p 

29 

8 mr 

2 sr 

J o =0 

4 

8.3 

0 K 7» 

30 


Stato del cielo: Giorni 


W 

11 


NW 

3 


Calffl* 

21 


Sereni misti coperti con nebbia pioggia neve temporali grandine 

1 27 2 — 22 — 9 3 






























ti r*w r .j* 




































































fcaflfesJ _ 




































































Direzione e forza del vento 


NNW 

SSE 


SSW 

NNE 


SW 

NNW 


NNE 

SSE 


Med g( 


6 ms 
6 m mr 


6ms 
10 m 


Distribuzione dei venti 
SE S SW W 


[osto 


le nubi 

Precipitazioni 

(in millimetri) 

Osservazioni 

Data 

9 p. 

| Media 

2 ni 

2 



1 

3 ms 

7 


= nel mattino 

2 

2 m = 

5 


=° tutto il giorno 

3 

7 ni 

4 

1.5 

© n; ; nel mattino 

4 

8 m 

7 

3.6 

© n - 7* a; K 6* 30- p 

5 

2 m 

6 


= nel mattino 

6 

0 

3 



7 

1 e= 

3 



8 

P mn 

5 

2.9 

© » 

9 

9 

7 


< T (nne) III 

10 

0 

3 


_ju nei pomeriggio; _jm (wsw) 6* 

11 

■ 

2 



12 

k ms 

5 



13 

1 

1 


= nel mattino 

14 

0 

0 



15 

» s 

0 


= tatto il giorno 

16 

I mr 

1 



17 

4 

5 



18 

p m 

5 



19 

5 

6 

1.8 

© n; = nel mattino 

20 

3 

3 



21 

e 

5 



22 

p 

10 

3.1 

© 12* - 9* p 

23 

2 

1 

0.1 

• ° « 

24 

B 

8 

3.8 

© 3* 30" - 6* p 

25 

2 

4 



26 

D 

0 



27 

o 

1 



28 

2 = 

1 


= nella sera 

29 

n 

0 


= nel mattino 

30 

1= 

2 


= nel mattino e nella sera 

31 


Stato del cielo: Giorni 

I Sereni misti coperti con nebbia pioggia neve temporali grandine 






















































































Meseett embre 


Direzione e forza del vento 


ENE 

ENE 


NNE 

NNE 


NNE 

NNE 

NNE 

SSE 

S 

NNE 

SW 


NNE 

SSE 


NNE 

NW 


NE 

NW 


NNE 

NNW 

NW 


2 m* = 
4 = 

8 mrs 


3 m)' 

5 sr = 


0 

8»is 


8 m = 
10 mn 


0 =° 




Suzione dei venti 
S SW W 


le nnbi 

Precipitazioni 

(in millimetri) 

Osservazioni 

Data 

' 9 P- 

Media 

2 ms 

1 


= nel mattino 

1 

2 ms h 

2 


= nella aera 

2 

6 mn 

7 


= # tutto il giorno; < 9*^> 

3 

0 

9 

14.0 

£ © 2 6* a; e dalle 7* p - 9* 

4 

0 mnr 

9 

1.5 

@o n 

5 

3 mr 

4 



6 

8 sm 

6 


= nel mattino 

7 

4 mr 

4 


= tutto il giorno 

8 

0 

0 


= tutto il giorno 

9 

0 

3 


= nel mattino e nella sera 

10 

2 mr = 

2 = 


= tutto il giorno 

11 

f = 

1 == 


= tutto il giorno 

12 

4 = 

1 


oo nel matl.; nel pom.; = nella sera 

13 

0 

3 


= nel mattino 

14 

% 7nn =« 

4 


= nel mattino, indi =°; III 

15 

3 m 

8 


@° 7* a, 9* 20"* a, 6* p; -j" tutto il giorno 

16 

3 s o 

5 



17 

0 

0 



18 

0 m 

2 



19 

4 m = 

3 



20 

0 

0 


jw 9* 30” a - n 

21 

1 =• 

0 



22 

e ==o 

4 



23 

0 sm 

8 



24 

b =• 

4 


= nel mattino 

25 

2 s 

1 



26 

0 

0 


=o 

27 

0 

3 



28 

1 ìli 

8 

0.3 

II; ©• 4* - 5* p 

29 

8 sm 

8 



30 


Stato del cielo : Giorni 
















































































































£3 ^ 


Mese ^ottobre 


Data 

Direzione e forza del vento 


| 

3 p. | 9 P- 


delle nubi 

Precipitazioni 

(in millimetri) 

Osservazioni 

Data 

9 p. 

Media 

1 9 m 

7 



1 

I 2 

4 

5.9 

= nel mattino ; © n 

2 

I 5 

3 



3 

1 1 10 = @ 

10 

1.9 

© 6* p - n 

4 

li 8 

10 

18.5 

= ® tutto ii giorno fino alle 6* 30 m 

5 

|| 10 

10 


— nel mattino 

6 

1 8 msr 

6 

3.9 

@ n 

7 

Il 3 

6 



8 

I 10 

10 

2.2 

© II, III 

9 

I 7m = 

7 

2.1 

® 10* - 12* a; @° 6* p; = matt. e sera 

10 

1 10 9 = ■ 

9 

4.2 

© 1* 30« p - // ®° = 6* p - n 

11. 

Il 6 

5 

4.9 

© n 

12 

I 6 

8 

1.6 

® 12* - 1 à P 

13 

• 5 =3 

7 

0.1 

@° n; = nel mattino e nella sera 

14 

H1 i 

.1 


3 nel mattino 

15 

1 0 

2 


— nel mattino 

16 

1 10' = 

10 

0.2 

@° II; = nel mattino e nella sera 

17 

I 8 m 

6 

0.4 

@° n; = nel mattino 

18 

I 9 m = 

10 

2.5 

8* 30“ a - 1* p 

19 

1 3 — 

8 

1.6 

=* fino a 7* 15 m ; @° 11* - 1* 30“ p; 

20 




[@ 3* 15“ - 5* 30“ p 


I 10 =« 

10 

0.1 

= nel mattino 

21 

I o= ■ 

7 

1.2 

@® n; = tutto il giorno 

22 

0=o 

2 

0.2 

©° n 

23 

; 8 m = 

5 



24 

1 10 

10 

1.4 

@o n; 9 0 I 

25 

|| 10 = @o 

10 

3.6 

@° tutto il giorno; = mattino e sera 

26 

1 10 =s 2 © 

10 

13.4 

@° tutto il giorno; - mattino; = 2 sera 

27 

10 ms = 

10 

2.9 

=> nel mattino; = tutto il giorno 

28 

j 9 ms 

9 

1.8 

= 2 nel mattino ; @° n e 12* ni 

29 

I 10= • 

10 

6.3 

© 6* 20“ p - n 

30 

1 10 = 

9 

13.3 

® ì n 

31 


NNE 

NNE 


SW 1 
WSW 1 


NNW 

ENE 


4 m ms 

6 mr - 
1 sr=« 
10 msr 
10 = © 

10 mrs = 

7 mrs 
10 : 

Ì0 m=n 

10 TOM = 


2 sr = 

4 sr = 

9 msr = 
10 =a 


10 « 


10 

10 

H mr 
10 sm= 

10 = e 
10 = • 
10 => 

10 eee* 


Distribuzione dei venti 


10 © 

5 msr 

10 ms 
4 ms 
4 rs 
4 msr 


4 sr 


10 ©° 

10 ms 3 


Stato del cielo: Giorni 

Sereni misti coperti con nebbia pioggia nevt 


temporali grandine 
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Mese dii Novembre 


45 


Data 

Pressione atmosferica 

(ridotta a O'i 

Temperatura dell’aria 

Umidità assoluta 

Umidità relatira 

Acqua 

evaporata 

(in millimetri) 

Data 

9 a. 3 p. 

9 p. 

Media 

Min. 

Mass. 

9 a. 

3p. 

9 p. 

Media 

9 a. 

3 p. 

9 p. 

Media 

« a. 

3 p. 

9 p. 

Media 

1 

736.22 

734.84 

736.16 

735.74 

9.3 

14.8 

9.6 

14.8 

11.3 

11.2 

8.2 

9.9 

9.1 

9.1 

92 

78 

91 

87 

0.5 

l 

2 

36.77 

36.16 

37.70 

36.87 

9.8 

12.7 

10.4 

12.7 

11.2 

H.0 

8.3 

8.8 

8.6 

8.6 

88 

80 

86 

85 

0.3 

2 

3 

40.29 

40.85 

40.57 

40.57 

9.2 

13.8 

9.9 

13.8 

11.5 

11.1 

7.8 

7.6 

7.8 

7.7 

85 

63 

77- 

75 

0.8 

3 

4 

40.14 

39.02 

40.38 

39.85 

8.9 

11.8 

9.2 

11.8 

10.6 

10.1 

8.1 

8.3 

7.6 

8.0 

93 

81 

80 

85 

0.2 

4 

5 

40.34 

38.92 

38.71 

39.36 

8.6 

10.6 

9.3 

10.5 

9.0 

9.4 

1 7.8 

8.4 

7.4 

7.9 

89 

88 

86 

88 

0.0 

5 

6 

39.88 

40.70 

42.58 

41.05 

8.4 

12.7 

9.6 

12.4 

11.1 

10.5 

j 8.0 

8.0 

8.3 

8.1 

89 

74 

84 

82 

0.8 ■ 

6 

7 

46.54 

46.80 

47.35 

46.90 

9.8 

14.6 

10.8 

14.6 

11.6 

11.7 

8.4 

9.6 

8.3 

8.8 

87 

70 

82 

80 

1.0 

7 

8 

48.12 

46.38 

45.13 

46.54 

7.5 

15.0 

8.7 

14.5 

11.1 

10.6 

6.6 

7.4 

8.3 

7.4 

78 

60 

84 

74 

1.0 

8 

9 

41.65 

39.15 

37.04 

3Q98 

6.2 

15.1 

7.6 

15.0 

12.1 

10.2 

! 6 - 2 

7.6 

7.3 

7.0 

80 

60 

69 

70 

1.0 

9 

10 

38.19 

38.52 

39.59 

38.73 

8.2 

14.9 

9.0 

11.4 

9.5 

10.4 

6.7 

8.6 

7.9 

7.7 

79 

85 

89 

84 

1.2 

10 

11 

41.93 

42.89 

43.82 

42.88 

8.2 

9.7 

8.6 

9.4 

9.4 

9.0 

B 7.5 

6.9 

7.7 

7.4 

90 

79 

82 

84 

1.6 

11 

12 

46.52 

46.97 

48.74 

47.41 

6.8 

9.5 

8.8 

8.3 

6.8 

8.0 

R 7.5 

7.4 

6.3 

7.1 

89 

90 

85 

88 

0.5 

12 

13 ’ 

50.90 

50.69 

50.99 

50.86 

5.5 

8.6 

6.2 

8.6 

5.8 

65 

| 5 -° 

5.2 

5.5 

5.2 

70 

62 

84 

72 

1.5 

13 

14 

50.46 

49.37 

49.77 

49.87 

0.6 

8.6 

1.8 

8.5 

5.4 

4.1 

1 

5.5 

5.5 

5.2 

89 

66 

81 

79 

0.1 

14 

15 

50.80 

50.34 

51.12 

50.75 

0.5 

9.0 

1.2 

8.8 

6.0 

42 

4.4 

4.9 

5.3 

4.2 

89 

58 

76 

74 

0.4 

15 

16 

52.42 

51.24 

51.18 

51.61 

0.5 

9.6 

2.4 

9.6 

54 

4.5 

p 4.7 

5.4 

5.3 

5.1 

86 

60 

78 

75 

0.5 

16 

17 

51.20 

50.32 

51.23 

50.92 

0.8 

9.4 

2.6 

9.0 

5.4 

4.5 

! 4.8 

5.0 

5.3 

5.0 

86 

58 

78 

74 

1.0 

17 

18 

51.19 

50.48 

51.72 

51.13 

0.8 

10.0 

2.2 

10.0 

4.6 

4.4 

4.8 

5.3 

4.8 

5.0 

89 

57 

77 

74 

0.7 

18 

19 

20 

53.45 

52.20 

52.43 

50.98 

53.26 

51.28 

53.05 

51.49 

1.8 

—0.6 

9.2 

11.0 

3.0 

1.6 

9.1 

10.8 

5.4 

5.6 

4.9 

4.4 

4.9 

4.6 

5.1 

5.7 

5.4 

5.6 

5.1 

5.3 

86 

89 

60 

59 

80 

68 

75 

72 

1.0 

0.8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

53.12 

52.74 

50.26 

47.78 

42.03 

33.33 

27.59 

1 25.19 
36.51 

52.55 

50.89 

48.07 

45.93 

39.55 

30.78 

26.14 

27.99 

37.09 

53.22 

51.35 

48.65 

44.74 

37.78 

29.50 

24.26 

31.38 

38.59 

52.96 

51.66 

48.99 

46.15 

39.79 

31.24 

26.00 

28.19 

37.40 

0.2 

-2.8 

—3.6 

—3.7 

-2.9 

—2.4 

—0.6 

0.3 

-0.2 

8.0 

5.6 

1.5 

3.5 

2.6 

2.6 

1.6 

4.5 

6.4 

1.4 

-0.6 

-1.8 

—1.8 

0.1 

0.8 

-0.4 

1.6 

1.4 

7.4 

56 

<\3 

&3 

2.5 

2.4 

0.4 

4.2 

5.8 

4.2 

—2.8 

-2.0 

—1.0 

0.6 

1.2 

1.4 

3.2 

2.4 

3.5 

-al 

-1.5 

-0.8 

ai 

as 

0.5 

2.4 

ÌS> 

4.4 

4.0 

a 3-8 

3.9 

4.4 

6.4 
f 4.5 

4.6 

1 2.3 

( 2.9 

5.1 

4.2 

4.6 

4.8 

5.1 

5.1 

4.7 
4.6 

2.8 

3.3 

4.8 

3.6 
4.0 

4.1 

4.7 
5.0 

4.9 
2.5 

2.1 

3.3 

4.8 

3.9 

4.1 

4.3 

4.7 

5.5 

4.7 

3.9 

2.4 

3.2 

87 

90 

96 

98 

94 

95 

100 

89 

46 

70 

66 

77 

98 

83 

93 

93 

100 

63 

41 

60 

77 

96 

100 

96 

100 

96 

43 

74 

77 

88 

98 

92 

95 

96 

99 

65 

42 

68 


21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

30 

35.12 

34.41 

34.52 

34.68 

-2.4 

2.5 

—1.5 

2.2 

-0.4 

-0.4 









Media 

43.77 

43.01 

43.43 

43.40 

3.1 

9.0 

4.4 

8.0 

5.9 

5.6 

| 5.7 

6.0 

6.0 

5.9 

86 

72 

81 

80 


Media 

Massima 

Minima 

53. 

24. 

45 il giorno 
26 » 

19 

27 


14.9 

-3.7 

il * 

(ionio 

10 

24 


9.9 

2.1 

il giorno 

1 

29 

100 il giorno 23, 26 e 27 

39 » 29 


Massima 

Minima 
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Mese d Novembre 


rr 


Direzione e forza del vento 


SSE 

SW 


0 10 ms = 




delle nubi 

Precipitazioni 

(in millimetri) 

Osservazioni 

Data 

9 p. 

Media 

10 ==* , i 

5 


= 2 nel mattino e nella sera 

1 

10 = 

10 


= tutto il giorno 

2 

5 rs 

4 



3 

10 ms 

10 


= s nel mattino 

4 

10 ms 

10 

9.6 

© 10* a - 9* p 

5 

10 ms 

9 

0.5 

©° n; 8* - 9* p 

6 

0 

3 

2.9 

•° I 

7 

0 s* 

0 


tutto il giorno 

8 

1 s 

1 



9 

10 

7 


= nel mattino; .& I-II 

10 

10 

10 


= ©» I 

11 

10 m 

10 


= nel mattino 

12 

Il 0 =o 

5 


= nel mattino =° nella sera 

13 

0 =« 

1 


= s nel mattino; =° tutto il giorno 

14 

0_ 

0 


V n; =* nel mattino 

15 

Il == 

2 


y n; = nel mattino 

16 

0 = 

0 


y »;= nella sera 

17 

1 o = 

1 


v n; = nel pomeriggio 

18 

0 = 

0 


\/ n; = tutto il giorno 

19 

0 = 

0 


V n; = nel mattino 

20 

I 0 = 

0 


V n; nel mattino; = nella sera 

21 

0=' 

0 


V n; = tutto il giorno 

22 

10 =* 

10 


V n ; = 2 tutto il giorno 

23 

10 =* 

7 


= tutto il giorno; = J mattino e sera 

24 

10 = 

10 


= tutto il giorno 

25 

10 =* 

10 


= 2 tutto il giorno 

26 

Ilo © * 

10 

1.7 

nel mattino; © * 8*25«p - n 

27 

0 =« 

4 

1.0 

©o *° n 

28 

o — 0 

0 


v W 

29 

| 0 ==• 

3 


v n 

30 


Stato del cielo : Giorni 

j Sereni misti coperti con nebbia pioggia neve temporali 













































4. Osservati mi meteorologiche. — 89 
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Riassunto delle Osservazioni meteorologiche fatte nell’anno 1889. 
































